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Polaryzacja elektryczna substancji krystalicznych jest funkcją naprężenia me- 
chanicznego с, natężenia pola elektrycznego E i temperatury Т. Zmiana polary- 
zacji wywołana zmianą temperatury nosi nazwę efektu piroelektrycznego. Efekt 
piroelektryczny występuje w kryształach należących do dziesięciu kłas krystalo- 
graficznych zawierających następujące elementy symetrii: 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm 
2, 3m, 4mm, 6mm, [24]. Własności piroelektryczne stwierdzono w materiałach 
charakteryzujących się polaryzacją spontaniczną i dlatego we wszystkich ferroe- 
lektrykach występuje efekt piroelektryczny [22]. Efekt ten występuje również w 
niektórych substancjach krystalicznych nie należących do grupy ferroelektryków. 
Zmiana polaryzacji dP; wywołana zmianą temperatury dT, przy spełnieniu wa- 
runków: Е = 0 i o = 0, dana jest zależnością: 


ар, = = dT , (1) 


A ores le.” 
gdzie р; = a jest współczynnikiem piroelektrycznym wyrażonym w układzie SI w 


jednostkach: 


z ç ` Polaryzacja elektryczna jest wektorem, natomiast tempera- 


tura — skalarem i dlatego współczynnik piroelektryczny jest wielkością wektorową, 
a jego wartość zależy od kierunku w krysztale. 

Zmiana temperatury Т próbki wywołująca zmianę jej polaryzacji Р; powo- 
duje, że na powierzchni S próbki pojawia się nadmiarowy ładunek dQ = SdP;. 
Współczynnik piroelektryczny można określać w sposób statyczny lub dynamiczny 
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na podstawie pomiarów ładunku lub prądu elektrycznego. Jeżeli badana próbka 
połączona jest szeregowo z kondensatorem o pojemności С, to naładuje sie on ładun- 
kiem równym dQ do napięcia U = С-! dQ, którego zmiana temperaturowa wynosi 
= = С-!5р;. Pojawienie się ładunku dQ na powierzchni próbki dołączonej do 
zewnętrznego obwodu elektrycznego wywołuje przepływ prądu piroelektrycznego o 
ву, | CIACH 
dl ‘эта 
próbką występuje napięcie U = JR = SRp a. Prad elektryczny wytworzony na 
zasadzie efektu piroelektrycznego charakteryzuje się proporcjonalnością natężenia 
do szybkości zmiany temperatury w czasie i zmianą kierunku prądu przy przejściu 
od ogrzewania do oziębiania próbki [5, 8, 27]. 

Efekt piroelektryczny powstający w warunkach utrzymywania stałych ‘wy- 
miarów kryształu nazywa się efektem piroelektrycznym pierwotnym i charaktery- 
zowany jest przez współczynhik p?. Jeżeli zmiana temperatury zachodzi w kry- 
sztale mechanicznie swobodnym, to wytwarzana jest wtedy dodatkowa zmiana 
polaryzacji, powstająca w wyniku efektu piezoelektrycznego, spowodowanego roz- 
szerzalnością cieplną kryształu. Zjawisko to określane jest jako piroelektryczność 
wtórna. Współczynnik piroelektryczności wtórnej p; wyraża się zależnością: 


SRA ЭТ. А Я 
natężeniu J = $ = Sp 3; 1 na oporniku połączońym szeregowo z 


p =a:c'd, (2) 


gdzie: œ — współczynnik rozszerzalności cieplnej, c - moduł sprężystości, d — 
współczynnik piezoelektryczności, są składnikami tensorów określających wymie- 
nione wielkości. 

Metody opracowane w celu badania efektu piroelektrycznego dotyczą w większo- 
ści pomiarów całkowitego efektu piroelektrycznego będącego sumą efektu pierwot- 
nego i wtórnego. Określenie współczynnika piroelektryczności pierwotnej wymaga 
dokonania pomiarów współczynników występujących w zależności (2) i obliczenia 
na podstawie tej zależności współczynnika piroelektryczności wtórnej. 

Niejednorodna zmiana temperatury i efekty powierzchniowe mogą być przyczyną 
dodatkowych efektów piroelektrycznych [24|. Niejednorodne ogrzewanie substancji 
może powodować różne naprężenia wzdłuż osi kryształu , co odpowiada stanowi 
o obniżonej symetrii i powoduje zmianę wypadkowej połaryzacji, określaną jako 
trzeciorzędowy efekt piroelektryczny. Efekty powierzchniowe wynikają z zaburze- 
nia położenia atomów na powierzchni kryształów w stosunku do ich rozmieszcze- 
nia wewnętrznego. Zaburzenie to może prowadzić do wytworzenia na powierzchni 
próbki warstwy o charakterze piroelektrycznym, pomimo tego, że wnętrze próbki 
nie ma struktury piroelektrycznej. 

Pierwsze prace dotyczące występowania piroelektryczności w substancjach orga- 
nicznych pojawiły się w połowie lat pięćdziesiątych. Początkowe pomiary i oblicze- 
nia wskazywały na to, że powstawanie efektu piroelektrycznego w tych substancjach 
można objaśnić na zasadzie dwóch mechanizmów. Pierwszy z nich związany jest z 
orientacją dipoli, a drugi wynika z pułapkowania ładunku. Obecnie przeważająca 


Piroelektryczność związków organicznych 65 


ilość wyników badań wskazuje na decydującą rolę dipoli, których zorientowane 
ułożenie w próbce wywołuje pojawienie się ładunku elektrycznego na jej powierzchni 
[2, 3, 5, 6, 8, 11, 18, 19, 20, 27, 28, 32, 33, 35, 38]. Zmiana temperatury może wytwo- 
rzyć wtedy efekt piroelektryczny poprzez trzy następujące procesy: zmianę ilości 
dipoli w jednostce objętości, zmianę łokalnego poła elektrycznego (pole Lorentza) 
wpływającego na indukowany moment dipolowy, zmianę termicznego ruchu libra- 
cyjnego dipoli w lokalnym polu elektrycznym, wpływającą na średnią wartość kąta 
między momentem dipolowym a polem [10, 18, 20, 32, 35]. W wyniku przedstawio- 
nych procesów następuje temperaturowa zmiana efektywnego momentu dipolowego, 
co jest przyczyną tego, że wielkość ładunku powierzchniowego również zmienia się w 
zależności od temperatury. Udział termicznego ruchu dipoli w wytwarzaniu efektu 
piroelektrycznego został potwierdzony dla polimerów zawierających uporządkowane 
dipole molekularne. Dla polimerów tych przeprowadzono obliczenia metodą Onsa- 
gera określania lokalnego pola elektrycznego we wnęce kulistej, przyjmując model 
dipoli polaryzowalnych, których momenty dipolowe ulegają zmianie w lokalnym 
polu elektrycznym [28]. Rachunki wykonane dla elektretów wytworzonych z po- 
lichlorku winylu wykazały, że jedna trzecia wartości współczynnika piroelektrycz- 
nego tej substancji wynika z termicznego ruchu dipoli [18, 28]. Inne dotyczące 
piroelektryczności polimerów obliczenia zrobiono w oparciu o założenie torsyjnych 
oscyłacji termicznych łańcuchów polimeru, zawierających dipole dołączone prosto- 
padle do łańcucha [2]. W rachunkach uwzględnione zostały trzy momenty obrotowe 
działające na układ N monomerów, które за częściami makrómolekuły mogącymi 
deformować się kątowo. Rozpatrywane momenty wynikają : z elastycznej deforma- 
cji układu, z oddziaływania między sąsiednimi makromolekułami i z oddziaływania 
lokalnego pola elektrycznego. Obliczenia pokazały, że model ten, pomimo wielu 
uproszczeń, może wyjaśnić takie dane eksperymentalne, jak wielkość współczynnika 
piroelektrycznego i szybkość połaryzacji próbek w zewnętrznym polu elektrycznym. 

Badania efektu piroelektrycznego w substancjach organicznych wykonywane są 
czasami łącznie z pomiarami innych wielkości, które są pomocne w doświadczalnych 
poszukiwaniach mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie tego efektu w ba- 
danych substancjach. Wyniki takich prac doświadczalnych potwierdzają istotne 
znaczenie uporządkowania dipoli molekularnych. Znaczna część pomiarów wyko- 
nywana jest na błonach z polifuorku winylidenu (PVF2), ponieważ ma on dobrze 
poznaną strukturę i posiada duże znaczenie praktyczne. Polimer PVF2 (CH2CF2)n 


H F 
| | 
składający się z monomerów o strukturze — С- -C — może krystalizować 
| | 
H F 


w dwóch formach, określanych jako formy, I i II lub odpowiednio jako fazy 8 i a. 
Forma I, otrzymywana metodą rozciągania błon, posiada wypadkowy moment di- 
połowy powstały w wyniku równoległego uporządkowania dipoli molekularnych w 
monomerach jednostkowych (Ryc. 1А). 


W formie II (Ryc. 1B) wypadkowy moment dipolowy wynosi zero, ponieważ 
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OF 


Ryc. 1. Schemat ustawienia momentów dipolowych w krystalicznych formach: I (A) i II (В) 
PVF2, przedstawiony w projekcji wzdłuż łańcuchów polimeru. Kierunek momentów dipolowych 
molekuł oznaczono scrzałką. Linia przerywana oznacza wielkość komórki jednostkowej 
[10, 11, 35] 


\ 


dipole sąsiednich molekuł ułożone są antyrównolegle [2, 6, 10, 11, 18, 19, 21, 
33, 35]. W substancjach polimerowych część materiału próbek może znajdować , 
się w stanie nieuporządkowanym, nie posiadającym charakteru krystalicznego, 
którego zawartość zależy od temperatury. Błony wykonane z PVF2 są strukturą 
polikrystaliczną typu teksturowego, a średni stopień ich krystaliczności oceniany 
jest na około 50% [10]. Stopień krystaliczności jest czynnikiem wywierającym 
wpływ na wyniki pomiarów piroelektrycznych [2, 10, 18, 21, 34, 35]. 

Zasadnicze badania, które wskazują na uporządkowanie momentów dipolowych 
w polimerach, dotyczą pomiarów widm w podczerwieni i dyfrakcji promieni Roent- 
gena [11, 19, 21, 26, 27, 33, 34, 35]. Określone doświadczalnie zmiany absorpcji pod- 
czerwieni dla fal 445 cm”! i 510 cm”! [11, 34, 35] i zmiany natężenia określonych 
linii promieni X ulegających dyfrakcji ną próbkach PVF2 poddanych działaniu 
pola elektrycznego są zgodne z wynikami obliczeń opartych na założeniu zmian 
w uporządkowaniu dipoli znajdujących się w molekułach próbek [19]. W próbkach 
poddanych działaniu pól o mniejszym natężeniu (poniżej 1 MV/cm) występują nie- 
wielkie zmiany-w widmach podczerwieni i promieni X. Zmiany te. są wyjaśniane 
rotacją części dipoli w niepolarnej fazie a próbek, dzięki czemu wytworzony jest 
w nich wypadkowy moment dipolowy [11]. Pola elektryczne o większym natężeniu 
(powyżej 5 MV/cm) powodują duże zmiany widm, co spowodowane jest konfor- 
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macyjnymi przejściami fazy a w polarną fazę д, zachodzącymi w próbkach PVF2 
umieszczonych w takich polach [11, 33]. Istnienie uporządkowanych momentów di- 
polowych w PVF2 przejawia się również w wynikach eksperymentów dotyczących 
występowania dwójłomnści optycznej i generowania częstotliwości drugiej harmo- 
nicznej (SHG) w próbkach poddanych działaniu pola elektrycznego i oświetlonych 
laserem [8, 27, 35], a także w anizotropii stałej piezoelektrycznej oraz własnościach 
relaksacyjnych efektu piezoelektrycznego [35]. Duża wartość stałej dielektrycznej 
(= = 15) PVF2 wynika z momentu dipolowego grupy CF2 i dodatkowo wskazuje па 
jego orientowanie się w polu elektrycznym [35]. 

Dipolowy charakter piroelektryczności w PVFą znalazł potwierdzenie w wy- 
nikach otrzymanych z badań oddziaływania wyładowania koronowego na próbki 
PVF2 utrzymywane w podwyższonej temperaturze. Zmierzona wartość polary- 
zacji próbek PVF2 (1,2 · 10-5 С / m?) poddanych wyładowaniu koronowemu, 
jest zgodna z wartością obliczoną na podstawie założenia o uporządkowaniu di- 
poli grupy C-F w polarnej fazie В tych próbek [33]. Stwierdzono również,że 
ładunek elektryczny, który w znacznej ilości dopływa do próbek PVF2 w trak- 
cie wyładowania, nie powoduje istotnego wzrostu efektu piroelektrycznego [6] 
i wartość współczynnika piroelektrycznego szybko osiąga maksimum, pomimo 
ciągłego dopływu ładunku [33]. Badania innych substancji pokazały, że niektóre 
polimery nie wykazują właściwości piroelektrycznych, chociaż lepiej піз PVF2 
gromadzą ładunek wprowadzany podczas wyładowania [6]. Przedstawione wy- 
niki wskazują, że dopływający ładunek elektryczny nie jest bezpośrednio związany 
z efektem piroelektrycznym, ale oddziałuje w sposób pośredni, wytwarzając 
wewnętrzne pola elektryczne przyczyniające się do lepszego ułożenia dipoli. Ba- 
danie kopolimerów, np. PVF2 z tetrafluoroetylenem (ТЕЕ) dostarcza kolejnego 
potwierdzenia roli, jaką odgrywają dipole przy powstawaniu efektu piroelektrycz- 
nego w polimerach [5]. Dodatek TFE powoduje zwiększenie ilości polarnej fazy 
B w próbce i jednocześnie wzrost o jeden rząd wielkości wartości współczynnika 
piroelektrycznego. 

Piroelektryczność została zaobserwowana również w takich ciekłych kryształach 
typu smektycznego, których cząsteczki posiadają charakter polarny [18, 38]. 
Wartości współczynnika piroelektrycznego otrzymane doświadczalne dla ciekłego 
kryształu DBC (2. 1071 — 3. 1071!) С / cm? К, są bliskie wartości 4 · 107!! 
С/ст2К,: oszacowanej teoretycznie na podstawie wartości momentu dipolowego 
molekuł DBC [38]. 

W tkankach zawierających barwniki stwierdzono występowanie szybkich zmian 
potencjału elektrycznego (е.г.р.) w okresie 2 — 3 ms po ich silnym oświetleniu [1]. 
Badania wykazały, że mechanizm generowania impulsów ma charakter dipolowy, 
o czym świadczy zmiana polaryzacji impulsu wywołana odwróceniem oświetlanych 
próbek oraz zanik impulsów występujący pod wpływem czynników, mogących za- 
burzać ich uporządkowaną strukturę (wysoka temperatura, nadmierne manipułacje, 
zmiany pośmiertne). 

Inny mechanizm, za pomocą którego próbowano wyjaśnić м ро- 
limerów dep Нм jest związany z pułapkowaniem ładunków elektrycznych 
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wewnątrz badanych próbek [6, 18, 19, 28, 32, 33, 36]. Ładunki te mogą dostać 
się tam przypadkowo w procesie przygotowania próbek lub mogą zostać wprowa- 
dzone z elektrod w czasie biegunowania próbek w polu elektrycznym. Przedsta- 
wione wcześniej rezultaty prac doświadczalnych i teoretycznych [6, 33] wskazują 
na to, ze ładunki elektryczne zgromadzone wewnątrz polimerów odgrywają w 
efekcie piroelektrycznym rolę pośrednią wytwarzając wewnętrzne pole elektryczne 
przyczyniające się do uporządkowania dipoli molekularnych. Ładunki te mogą 
bezpośrednio uczestniczyć w wytwarzaniu efektu piroelektrycznego tylko w ta- 
kich próbkach, które wykazują objętościową niejednorodność współczynnika roz- 
szerzalności liniowej i temperaturowego współczynnika przenikalności dielektrycznej 
[32, 35]. Wartość współczynnika piroelektrycznego PVF, uzyskana z obliczeń wyko- 
nanych na podstawie powyższych założeń, w oparciu o zmierzone wartości ładunku 
pułapkowanego, okazała się jednak mniejsza o cztery rzędy wielkości od wartości 
otrzymanej doświadczalnie [30, 32]. Inne badania wykazały, że powstawanie efektu 
piroelektrycznego nie jest związane z ładunkiem elektrycznym w warstwie przyelek- 
trodowej próbki [6] oraz, że rodzaj elektrod umieszczonych na próbce (badano Ali 
Au) nie wpływa na wielkość efektu piroelektrycznego |26]. Badania takie pozwoliły 
natomiast zauważyć, że w efekcie tym odgrywa pewną rolę ładunek elektryczny, 
który zgromadzony jest na powierzchni próbki pod wpływem ładunku dipolowego 
[10]. 

W próbkach PVF2 przygotowanych do pomiarów piroelektrycznych stwier- 
dzono, że polaryzacja w warstwie znajdujacej się między elektrodami pomiarowymi 
nie jest jednorodna [26]. Polaryzacja próbek poddanych działaniu pola elektrycz- 
nego w temperaturze pokojowej jest największa w środku próbki, zmniejszając się w 
kierunku obu jej brzegów. Próbki połaryzowane w wyższych temperaturach mogą 
wykazywać maksimum polaryzacji przy jednej z elektrod [18, 25]. 

Moment dipolowy molekuł polimeru PVF2(CH2CF2), wynika głównie z dipo- 
lowego charakteru wiązań C-F і w mniejszym stopniu wiązań С-Н [6, 10, 18, 27]. 
W polarnej formie I tego polimeru momenty dipolowe grup C-F i C-H są zoriento- 
wane równolegle i skierowane prostopadle do łańcucha polimeru. Moment dipolowy 
monomeru, wynikający z wektorowego dodawania momentów dipolowych C-F i С- 
Н, wynosi 7 · 10—30 Cm (= 2,1 Db), natomiast moment dipolowy Р jednostki 
objętości formy I jest równy 0,132Ст-2, przyjmując założenie, ze dipole C-F i 
С-Н są dipolami sztywnymi [18, 19, 35]. Zbliżoną wartość Р (0,12 Ст-?) otrzy- - 
mano doświadczalnie dla próbek PVFa, w których za pomocą pola elektrycznego 
uzyskano przejście z formy II do formy I [33]. 

Pomiary momentów dipolowych wykonywane były dla wielu molekuł związków 
organicznych o istotnym znaczeniu biologicznym (np. kolagen, DNA). Pomiary 
te przeprowadzano głównie metodami optycznymi i poprzez badanie dyspersji die- 
lektrycznej. Badania dwójłomnści optycznej roztworów kolagenu w rozcieńczonym 
kwasie octowym pozwoliły zmierzyć wartość momentu dipolowego kolagenu p=1,5 
-104 Db, określić jego kierunek wzdłuż molekuły i stwierdzić, że wynika on z asy- 
metrycznego rozmieszczenia w molekule grup aminowych i karboksylowych [37]. 
Wartość momentu dipolowego molekuł DNA p=2,4 -10-25 Cm (7,2 - 104 Db) oraz 
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jego kierunek wzdłuż osi molekuły określono badając rozproszenie światła w wod- 
nym roztworze DNA umieszczonym w polu elektrycznym [17]. 

Polimery, w których zaobserwowano efekt piroelektryczny, zostały poddane ba- 
daniu ich własności ferroelektrycznych i swierdzono, że polimerów tych nie można 
zaliczyć do grupy ferroelektryków [2, 8, 18, 27, 35]. Stan polaryzacji nie jest w nich 
stanem równowagi i nie wykazują one w doświadczeniach takich cech charaktery- 
stycznych dla ferroelektryków, jak: punkt Curie [18, 27, 35], domeny o rozmiarach 
większych niż 10 um [27, 35], pętla histerezy P-E |2] (otrzymano pętlę P-E jedynie 
dla próbek PVF% poddanych działaniu silnych, zmiennych (50 Hz) pól elektrycz- 
nych, w temperaturze powyżej punktu zeszklenia). Piroelektryki organiczne są 
ferroelektrykami tylko w tym sensie, że kierunek ich polaryzacji można odwrócić 
działaniem zewnętrznego pola elektrycznego [8, 18, 27). 

Przedstawione wyniki badań pokazały, że własności piroelektryczne substancji 
organicznych wynikają z równoległego uporządkowania elektrycznych momentów 
dipolowych cząsteczek tych substancji. Uporządkowanie takie może być zreali- 
zowane w substancjach o długich molekułach, mających trwały moment dipolowy 
skierowany wzdłuż lub prostopadle do osi molekuły. Liczne substancje organiczne o 
dużym znaczeniu biologicznym i technicznym takie jak: kolagen, celuloza, chityna, 
DNA, PVFa, mylar (folia poliestrowa), niektóre ciekłe kryształy, zbudowane są z 
molekuł o wymienionych własnościch. Liniowe ułożenie momentów dipolowych mo- | 
lekuł występuje spontanicznie lub może być wymuszone działaniem zewnętrznego 
pola elektrycznego (termoelektrety) [3]. Spontaniczne uporządkowanie momentów 
dipolowych molekuł występuje w ciekłych kryształach oraz w substancjach i struk- 
turach biologicznych takich jak: kolagen, DNA, tkanka nerwowa, mikrotubule [3, 
4, 7|, natomiast próbki PVF2 wykazują znaczące własności piroelektryczne wtedy, 
gdy wykonane są w postaci termoelektretów. Badania efektu piroelektrycznego w 
PVF. przeprowadzane są na błonach otrzymywanych przez krzepnięcie fazy roz- 
topionej [11, 18] lub przez prasowanie proszków [18, 19], a następnie jednoosiowe 
lub dwuosiowe rozciąganie tych błon. Rozciąganie jednoosiowe w temperaturze 
nie przekraczającej 50°C wytwarza w próbce znaczną ilość polarnej formy I [6, 
19, 28, 35]. Otrzymana w ten sposób forma I charakteryzuje się jedynie liniowym 
uporządkowaniem łańcuchów polimeru w kierunku rozciągania, podczas gdy zo- 
rientowanie momentów dipolowych prostopadłych do łańcucha pozostaje przypad- 
kowe. Jednokierunkowe ułożenie dipoli wymaga poddania próbek działaniu pola 
elektrycznego (proces biegunowania) o natężeniu rzędu 10? - 103 kV/cm [2, 5, 6, 8, 
10, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 33, 34, 35]. W czasie biegunowania próbki podgrzewane 
są do temperatury rzędu 100°С a następnie studzone do temperatury pokojowej, 
pozostając cały czas w polu elektrycznym |8, 27, 34]. Proces biegunowania można 
przeprowadzać również w temperaturze pokojowej, ale wymaga to zastosowania 
pól elektrycznych o tak dużym natężeniu, że zaczynają występować przebicia elek- 
tryczne [33]. Kinetyka procesu biegunowania nie jest w pełni zbadana. Swierdzono, 
że wytworzenie własności piroelektrycznych w błonach PVF wymaga przekrocze- 
nia pewnych progowych wartości natężenia pola ełektrycznego i temperatury, np. 
dla t ғ 100°C, Е > 300 kV/em [8]. Wykazano również, że w wysokiej temperaturze 
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czas biegunowania ulega skróceniu, ale wytworzona wtedy polaryzacja jest niejed- 
norodna [18]. Stan polaryzacji w próbkach PVFą można uzyskać także poprzez 
działanie pola elektrycznego na niepolarną formę II tego polimeru. Pola słabsze 
(Е < 1 MV/cm) powodują uporządkowanie dipoli w formie II, ktore następuje bez 
zmiany konformacji łańcuchów molekuł i wytworzona zostaje tak zwana polarna 
forma II polimeru. Pola o większym natężeniu (Е > 5 MV/cm) wywołują zmiany 
konformacyjne, prowadzące do powstania polarnej formy I próbek PVF? (6, 11]. 
Wydajnym sposobem biegunowania próbek polimerów okazało się zastosowanie do 
tego celu wyładowania koronowego [6, 26, 33]. Biegunowanie tą metodą jest łatwe 
do wykonania, odbywa się w krótkim czasie, jest wydajne już w temperaturach 
pokojowych i nie prowadzi do przebić elektrycznych. 

Badania przeprowadzone na polimerach pozwoliły określić dla tych substancji 
udział piroelektryczności pierwotnej i wtórnej w całości efektu piroelektrycznego 
[10, 13, 18, 20, 21, 29, 39]. Związki organiczne charakteryzują się dużą ściśliwością 
i dużą rozszerzalnością cieplną i dlatego, na podstawie wzoru (2), można wnio- 
skować o znaczących wartościach współczynników piroelektryczności wtórnej w 
polimerach. Parametry: a, c i d występujące w zależności (2) i decydujące o 
wartości współczynnika piroelektryczności wtórnej są zależne od techniki wytwarza- 
nia próbek i dlatego wszystkie muszą być wyznaczane dla tej samej próbki. Wartość 
współczynnika piroelektryczności wtórnej obliczone dla PVF2 według wzoru (2) па 
podstawie pomiarów a, c i d stanowi około połowy wartości współczynnika р;, otrzy- 
manej bezpośrednio z pomiarów efektu piroelektrycznego [18, 20, 21]. Rezultat ten 
pokazuje, że efekt piroelektryczny w PVF2 wynika w połowie ze zjawiska piroelek- 
tryczności wtórnej. Z drugiej strony, pomiary wykonane metodą szybkiego grzania 
barwionych próbek PVF2 wykazały, że w polimerze tym nie występuje efekt piro- 
elektryczny typu pierwotnego, jako ze ładunek piroelektryczny nie pojawia się w 
próbkach bezpośrednio po oświetleniu, ale dopiero wtedy, gdy zaczynają one zmie- 
niać swoje wymiary. Tak duża różnica między wynikami doświadczeń a wartością. 
otrzymaną z obliczeń nie może być spowodowana błędami doświadczałnymi w 
określeniu parametrów występujących w równaniu (2). Różnica ta może wynikać 
z faktu, że zmiany temperatury próbek wywołują odwracalne zmiany stopnia ich 
krystaliczności, a efekt piroelektryczny powstaje tylko w tych obszarach próbki, w 
których molekuły tworzą uporządkowaną strukturę krystaliczną. Brak pierwotnego 
efektu piroelektrycznego: w PVF2 wyklucza możliwość istotnego udziału termicz- 
nej libracji molekuł jako czynnika wytwarzającego efekt piroelektryczny w tej sub- 
stancji [21]. Efekt piroelektryczny obserwowany w nieorganicznych substancjach 
ferroelektrycznych jest prawie całkowicie efektem typu pierwotnego. Istotny udział 
wtórnego efektu piroelektrycznego występuje tylko w niektórych piroelektrykach 
nieorganicznych typu wurcytu (CdS, ZnO) oraz w turmalinie |39], 

Pierwsze pomiary efektu piroelektrycznego wykonane na błonach z PVF2 po- 
kazały, że wartość współczynnika piroelektrycznego PVF? jest rzędu 3-107 C/m?K 
[8, 14, 19]. Dokładniejsze wartości współczynników piroelektrycznych otrzymano 
z dalszych pomiarów wykonanych na błonach z PVF% rozciąganych dwuosiowo 
(А = 25 um) i jednoosiowo (А = 30 um) oraz poddanych działaniu pola elektrycz- 
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nego (6. 108 V/cm, t = 100°C, т = > h) uzyskując odpowiednio 1, 25 -10-5 C/m?K 
12, 74. 10-5 C/m?K [18, 20]. Wartości współczynników piroelektryczności wtórnej 
obliczone dla tych błon wynoszą kolejno: 0, 44-1078 C/m?K і 1, 48-10-5 C/m?K |18, 
20]. Podobne rezultaty uzyskano z pomiarów wykonanych na próbkach poddanych 
krótszemiu działaniu pól elektrycznych o większym natężeniu (Е = 2,2 - 108 V/cm, 
t = 2 min, temperatura pokojowa) otrzymując p; = 2,79. 1075 C/m?K dla próbek 
orientowanych dwuosiowo (h = 25 um) oraz р; = 2,26 · 10-5 C/m?K dla próbek o 
większej grubości (А = 97 um) orientowanych jednoosiowo [21]. Badania przepro- 
wadzone na błonach o różnej grubości i różnym stopniu orientacji pozwoliły w sumie 
stwierdzić, że przy tych samych warunkach pomiarów największy współczynnik pi- 
rcelektryczny (2,4 10-5 C/m?K) mają błony o najmniejszej grubości (А = 14 
pm), rozciągane dwuosiowo [27]. Wartość tego współczynnika przewyższa o rząd 
wielkości wartość współczynnika, otrzymanego dla prawie izotropowych błon gru- 
bych (h = 125 um). Próbki PVF biegunowane metoda wyladowania koronowego 
charakteryzują się zblizonymi do poprzednich. wartościami współczynnika piroelek- 
trycznego: 2. 10-5 C/m?K - 3. 10-5 C/m?K, uzyskanymi dla błon o grubościach 
zawartych w przedziale od 6 um do 25 um |6, 33]. Pomiary temperaturowe po- 
kazały, że wartość współczynnika piroelektrycznego błon PVF% rośnie powoli przy 
wzroście temperatury badanych próbek [6]. 

Polimery charakteryzują się gorszymi własnościami piroelektrycznymi w po- 
równaniu z materiałami nieorganicznymi typu ferroelektrycznego. Wartości współ- 
czynników piroelektrycznych dla ferroelektryków nieorganicznych są większe niż dla 
polimerów i przykładowo wynoszą: LiNbO; — 7. 1075 C/m?K, МТазОз - 2-107* 
C/m?K, PbsGe30,1 + 5,5 · 107% C/m?K [39]. Dużym współczynnikiem piroelek- 
trycznym, o wartości р; = 2,8. 10-4 C/m?K, charakteryzuje się również siarczan 
trójglicyny [5]. Zwiększenie efektu piroelektrycznego w polimerach można uzyskać 
przez łączenie polimerów z innymi substancjami. Wartości współczynników piroe- 
lektrycznych kopolimeru PVF; z tetrafluoroetylenem [5] czy też złożonego związku 
РУЕ2-РЬТЮ: [35] są kilka razy większe od wartości współczynnika piroelektrycz- 
nego dla samego PVF. 

Otrzymany w wielu pomiarach ujemny znak współczynnika piroelektrycznego 
oznacza, że dodatni ładunek elektryczny pojawia się w okresie podnoszenia tem- 
peratury próbki na tej elektrodzie, która była dodatnia w procesie biegunowania 
[20]. 

Zjawisko piroelektryczne znalazło zastosowanie w urządzeniach do detekcji pro- 
mieniowania podczerwonego, kopiarkach elektrostatycznych, termografach, tar- 
czach widikonów na podczerwień, w układach do pomiarów współczynnika odbi- 
cia promieniowania [16, 22, 27, 31, 35, 36]. Zaletą detektorów piroelektrycznych. 
jest szybkie reagowanie na sygnały oraz możliwość funkcjonowania bez chłodzenia, 
w temperaturze pokojowej [31, 34]. Badania prowadzone nad wyprodukowaniem 
detektorów piroelektrycznych z materiałów polimerowych koncentrują się na wy- 
korzystaniu do tego celu błon х PVF2. Detektory piroelektryczne wykonane z 
PVF. posiadają wprawdzie mniejszą czułość prądową i napięciową niż detektory 
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zrobione z dielektryków nieorganicznych, ale wykazują również szereg zalet, którymi 
przewyższają te ostatnie [8, 9, 12, 27, 31, 34, 35]. Produkcja detektorów z PVF jest 
łatwa i tania. Mogą one być wykonywane w postaci lekkich i cienkich błon o dużej 
powierzchni, dzięk czemu wykazują dvżą czułość na promieniowanie. Parametry 
detektorów z PVF2 można modyfikować w procesie produkcji poprzez zmiany pola 
elektrycznego stosowanego do biegunowania próbek. Detektory te są odporne na 
zmianę warunków otoczenia i nie wymagają osłon. Mogą one być dodatkowo wy- 
korzystane do optycznej generacji częstotłiwości drugiej harmonicznej (SHG) [8, 
27]. + 

Detektory piroelektryczne z PVF2 wykonywane są w postaci błon przymo- 
cowanych do płytki metalowej, będącej jednocześnie elektrodą i urządzeniem 
pochłaniającym ciepło. Przednia elektroda wykonana jest często z cienkiej złotej 
folii, dzięki czemu jest ona częściowo przezroczysta dla padającego promieniowania. 
Szczególne właściwości takich polimerów, które oprócz własności piroelektrycznych 
wykazują także własności piezoelektryczne skłoniły do przeprowadzenia prób z wy- 
korzystaniem ich w niektórych urządzeniach biomedycznych. Badania wykazały, że 
istnieje możliwość zastosowania błon z PVF% w przyrządach służących do badania 
pracy układu krwionośnego (ciśnienie, szmery, zakłócenia przy przepływie krwi), w 
aparaturze przeznaczonej do kontroli funkcjonowania przeszczepów naczyniowych, 
w urządzeniach stosowanych przy leczeniu chorób kończyn dołnych do określania 
rozkładu ciśnienia podczas chodzenia, a także jako materiału na sztuczną skórę 
czuciową do protez [12]. 
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SUMMARY 


Thus article surveys theoretical and experimental work on pyroelectricity of organic compounds 
with special emphasis on the origins of this property in polymers. The origins are classified into two 
types: pyroelectricity due to temperature dependence of dipole polarization and pyroelectricity 
due tc trapped charges. Experimental evidences indicating that a mechanism of dipolar orientation 
plays a key role in the pyroelectricity in polymers are presented. Polyvinylidene fluoride (PVF 2) 
has been the subject of intensive study because its pyroelectric responses are the highest known for 
any polymers. The poling technique, which gives rise to a significant increase of the pyroelectric 
response is referred. The experiments undertaken to determine the contribution of secondary 
pyroelectricity to the total pyroelectricity in-PVF2 are discussed. The applications of polymer 


films as new pyroelectric materials are briefly reviewed. 
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PE3IOME 


Данная статья является обзором теоретических M экспериментальных работ 
‚относящихся к пироэлектрическим свойствам органических соединений с OCO- 
бенным выделением механизмов ответственных за пировлектричество полиме- 
ров. Эти механизмы разделены на два основных типа: пировлектричество, 
которое является следствием температурной зависимости дипольной поли- 
ризации и пировлектричество вызванное захватом зарядов. Представленные 
экспериментальные данные указывают Ha то, что за пировлектричество NONM- 
меров ответственный в основном механизм ориентации диполей. Значительное 
количество исследований было проведено на образцах из поливинилиденфторида 
(PVF2) потому, что у него самые большие пировлектрические импульсы по OTHO- 
шении к другим полимерам. Представлена методика поляризации образцов, вы- 
зывающая значительное увеличение пироэлектрических сигналов, а также pac- 
смотрен вклад вторичного пировлектричества в полное пировлектрическое явле- 
ние в РУЕо. Сделан обзор возможных применений полимерных пленок как но- 


вых пироэлектрических материалов. 
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